402       MÉMOIRE SUR LE SYSTÈME DE VALEURS, ETC.
Corollaire IIL — Si l'on suppose m = 4, on aura
Par suite, le nombre des opérations a faire ne pourra être d'un ordre supérieur à M3 ou au cube du nombre des erreurs, etc.— (MM_! - M,w_8 + . . . ± M, =p M, ± i) :
